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FIELD MAINTENANCE PRINT SET 
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B-DD-5414185-0 
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MONITOR ASSY CRT, DIRECT DRIVE 
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HOOKED UP AT CUSTOMER SITE. ROR COUNTRIES 
OTHER THAN USA AND JAPAN REFER TO THE UNIT 
VAR i ATI.. N AND PACKAGING SPECIFICATION FOR 
FURTHER INFORMATION. 

























































SHEET A1 OF A1 


AUTOMATED 

BY PRTLST.3N<43) 


PARTS 

L ] 

[ S T 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 




QUANTITY PER VARIATION 
AA AB 


1 1 E-AD-7017B34-0-0 

2 2 D-UA-7014S53-0-0 


7017834-00 MONITOR ASSY 

7014853-11 KEYBOARD ASSY VT101 


1 1 
1 1 


3 3 

4 4 

5 5 


3817905-01 

3617905-02 

9000020-01 


LABEL , WARNING 120 V80HZ 
LABEL,WARNING 220-240V50HZ 
FUSE,REG BLOW 1.25 A,250V GLASS 



6 

7 

8 
9 

10 


6 

7 

8 

9 E-UA-VT1XX-CA-0 
10 A-SP-3700607-0-0 


1211237-00 

1700083-09 

1700083-10 

VT1XX-CA 

3700807-00 


FUSE, SLO BLOW, .750A, 250V, G - 1 
PWR CORD,TERM. 75IN,18-3,125V 10 1 - 
PWR CORD,TERM. 75IN,18-3,250V 8-1 
VT101/102/131 20MA CURRENT LOOP REF REF 
PKG TERMINAL VT101 1 1 


11 NOTE: ITEM 7 OR 8 ARE FOR USA USE ONLY FOR USE OUTSIDE USA REFER TO ASSY (NOTE 1) ON E-UA-VT101-0-0. 
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UNIT VARIATIONS 

VAR 

TITLE 

VT101-AA 

VT101 UNIT ASSY 125V POWER CORD TERM 

VT101-AB 

VT101 UNIT ASSY W/250V POWER CORD TERM 

VT101-AC 

VT101 UNIT ASSY 120V JAPAN 

VT101-AD 

VT101 UNIT ASSY 240V 
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KEYBOARD ASSY 
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PACKAGING 

B-DD-7017834-0 


VT101 


INSTRUCTIONS 



B-DD-7014653-0 


A-SP-3700607-0-0 


. Q 

_L_ 

VT101-A5 

(AUSTRALIA) 

K-PL-VT101-A5-DBP 



VT101-A6 
(DENMARK) 


K-PL-VT101-A6-DBP 



* FIND NUMBERS 5 THRU 9 ARE OPTIONAL 
POWER CORDS FOR FOREIGN COUNTRIES. 
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DESCRIPTION 


VT101 UNIT ASSY (PRINT SET ORDER NO) 


FIELD MAINT. PR SET) 


VT101 UNIT ASSY 


UNIT ASSY 


WARNING LABEL 


PWR CORD TERM 


SHIPPING LIST VT101 
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DESCRIPTION 
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B-DD-7017834-0 

MONITOR ASSY 

E/M 


i»:g»)»3rmcuvicn»i 


KEYBOARD ASSY VT1 
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iBgal 


A-SP-370060 7-0-0 PACKAGING INSTRUCTIONS 
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M MECHANICAL 
E/M ELECTRO/MECHANICAL 
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VT101 UNIT ASSY 


SIZE (CODE! NUMBER 
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♦USED TO SHIP E-IA-7419028-0-0 ONLY 
(PART OF FIND #1) 


TITLE 


SIZE 

CODE 

NUMBER 

REV. 

KEYBOARD (DWG. DIRECTORY) 

2 3 

SHEET OF 

B 

DD 

7014653-0 

F 
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DRAWING NO. 

: 

, 

DESCRIPTION 

D-UA-70 3 465 3-0-0 

KEYBOARD ASSY. 

K-PL-70]4653-0-DBP 

KEYBOARD ASSY. (PL) 

E-IA-7419028-0-0 

ENCLOSURE KEYBOARD BOTTOM 

D-1A-701465 2-0-0 

CABLE, ASSY’.U; POWER 

A-PS-3617663-0-0 

LABELS, LEGEND STRIP VT 

A-PS-3616408-0-0 

LABEL. PANEL WINDOW L.E.D. DISPLAY 


K-PL-7014654-0-DBP 

ENCLOSURE ASSY. TOP (PL) 

D-IA-7014654-0-0 

ENCLOSURE ASSY., TOP 

E-MD-741902 7-0-0 

ENCLOSURE, KEYBOARD TOP 


E-IA-74]9467-0-0 


INSERT, BEZEL 


C-IA-741959 2-0-0 


A-SS-7419 59 2-0-1 


A-SS-7419592-0-? 


A-SS-7419592-0-4 


PANEL, LED DISPLAY 


SILK SCREEN (WHT.) 


SILK SCREEN (CHAR. BRN) 


SILK SCREEN 


B-DD-7015765-0 


KEYBOARD/KEY CAP ASSY. 


A-SP-3700324-0-0 


PACKAGING INSTRUCTION 


A-SP-3 70032 7-0-0 


PACKAGING INSTRUCTION 


TYPE: e ELECTRICAL 

M MECHANICAL 
E/M ELECTRO/MECHANICAL 


digit a 


DRB 103A 
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FOR FIELD MAINTENANCE PRINT SET REFER TO B-TC-VT102-0-1 
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MONITOR ASSY. 
B-DD-7017834-0 


KEYBOARD ASSY. 
VT101, VTll) 2 
B-DD-7014653-0 


PACKAGING 
INSTRUCTIONS 
A-SP-3700607-0-0 


* VO/ 


VT102-A5 

(AUSTRALIA) 

K-PL-VT102-A5-DBP 


(?) 


VT102-A6 
(DENMARK) 

K-PL-VT102-A6-DBP 


VT102-W2 
(UK/IRE) 

K-PL-VT102-W2-DBP 


VT102-W6 

(DENMARK) 

K-PL-VT102-W6-DBP 


* FIND NUMBERS 5 THRU 14 ARE OPTIONAL 
POWER CORDS FOR FOREIGN COUNTRIES. 


VTlp2-A2 
(UK/IRE) 

K-PL-VT102-A2-DBP 


VT102-A3 

(SCHUKO) 

K-PL-VT102-A3-DBP 


VTl(/2-A4 

(SWITZERLAND) 

K-PL-VT102-A4-DBP 


* \11 


* V 13 


VT102-W3 
(SCHUKO) 

K-PL-VT102-W3-DBP 


VT102-W4 
(SWITZERLAND) 
K-PL-VT102-W4-DBP 


VT102-W5 

(AUSTRALIA) 

K-PL-VT102-W5-DBP 


VT102 UNIT ASSY. 


SHEET2 OF 3 


I SIZE CODE 

B DD 


NUMBER 


VT102-0 


DRB-107 









FIND NO. 


DRAWING NO. 


MP-01066-00 


B-TC-VT101- 


E-UA-VT]02-0-0 


K-PL-VT102-0-DBP 


A- PS- 3 6179 05 - 0- 0 


^| 


B-PL-VT102-0 



VT101 UNIT ASSy;(PRINT SET ORDER NO.) 


VT101 UNIT ASSY (FIELD MAINT. PRINT SET) 


VT102 UNIT ASSY 


VT102 UNIT ASSY (PL) 


WARNING LABEL 


PWR CORD TERM 


SHIPPING LIST VT102 


2 I B-DD-7017834-0 


3 B-DD-701465 3-0 


KEYBOARD ASSY VT101, VT102 






4 I A-SP-3700607-0-0 I PACKAGING INSTRUCTIONS 




E ELECTRICAL 
M MECHANICAL 
E/M ELECTRO/MECHANICAL 


11551111 



VT102 UNIT ASSY 


DRB 108A 




























































































































AUTOMATED BY PRTLST«3P(44) 


PARTS LIST 


SHEET Al 


GF Al 





QUANTITY 

PER 

VARIATION 

LINE ITEM DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

AA A8 

AC 

AD 


1 

1 

E-AD-7017834-0-0 

7017834-02 

MONITOR ASSYCVT131) 

1 

1 


— 

2 

2 

D-UA-70I4653-0-0 

7014653-18 

KEYBOARD* KEYCAP ASSY® 

1 

1 

1 

1 

3 

3 


3617905-01 

LABEL*WARNING 120V 60HZ 

1 

- 

- 

— 

4 

4 


3617905-02 

LABEL*WARNING 220-240V50HZ 

- 

1 

- 


5 

5 


9000020-01 

FUSE*REG BLOW 1.25 A*250V GLASS 

1 

- 

1 

— 

6 

6 


1211237-00 

FUSE* SLO BLOW* .750A* 250V* G 

- 

1 

- 

1 

7 

7 

SEE NOTE 

1700083-09 

PWR CORD*TERM. 75IH*18-3*125V 10 

1 

- 

— 

- 

8 

8 

SEE NOTE 

1700083-10 

PfeiR CORD*TERM. 75IN*18-3*250V 6 

- 

1 

— 

1 

9 

9 

E-U1-VT1XX-CA-0 

VT1XX-CA 

VT101/102/1257131 20HA CURRENT L 

REF 

REF 

REF 

REF 

10 

10 


3700607-00 

*** THIS ITEM IS NOT USED *** 

- 

• 


— 

11 

11 


37006 07-03 

*** THIS ITEM IS NOT USED *** 

- 

- 

- 

- 

12 

12 


3700607-14 

PKG TERMINAL VT131-AB 

- 

1 

— 

- 

13 

13 


3700607-15 

PKG TERMINAL VT131-AC 

- 

- 

1 

— 

14 

14 


3700607-16 

PKG TERMINAL VT131-AD 

- 

- 

- 

1 

15 

15 

E-AD-7017834-0-0 

7017834-07 

MONITOR ASSY (VT131) 100/250V 

- 

- 

1 

1 

16 

16 


3617905-05 

LABEL* WARNING 100V 60HZ 

- 

- 

1 


17 

17 


3617905-06 

LA8EL*WARNItJG 250V 50HZ 

- 

- 

- 

1 

18 

18 


3700607-13 

PKG TERMINAL VT131-AA 

1 

- 

- 

- 

19 

19 

SEE NOTE 

170C003-25 

PNR CORD*TERM. 75IN*18-3,250V 6A 

- 

- 

1 

- 


20 NOTE: ITEM 7* 8/ OR IS. ARE FOR USA USE ONLY® FOR USE OUTSIDE USA REFER TO ASSY (NOTE 1) OH E-U A-VT131-0-0 

21 NOTE: ABOVE NOTE ALSO APPLIES FOR JAPAN 
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UNIT VARIATIONS 

VAR 

TITLE 

VT131-AA 

VT131 UNIT ASSY 125V POWER CORD TERM 

VT131-AB 

VT131 UNIT ASSY W/250V POWER CORD TERM 

VT131-AC 

VT131 UNIT ASSY 100V 

VT1-31-AD 

VT131 UNIT ASSY 250V 
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* FIND NUMBERS 5 THRU 9 ARE OPTIONAL 
POWER CORDS FOR FOREIGN COUNTRIES. 


VT131 UNIT ASSY 


•HBT20F3 B DO VT131-0 











DRAWING NO. 


DESCRIPTION 


DRAWING NO. 


DESCRIPTION 


MP-01066-00 


B-TC-VT101- 


E-UA-VT131-0-0 


K-PL—VT131-0-DBP 


B- PL-VT131-0 


VT101 UNIT ASSY (PRINT SET ORDER NO.) 


VT101 UNIT ASSY (FIELD MAINTENANCE PRINT SET) 


VT131 UNIT ASSY 


VT131 UNIT ASSY (PL) 


WARNING LABEL 


POWER CORD TERM 


SHIPPING LIST VT131 


isss 

10513 

in 

IEB3 


2 I B-DD-7017834-0 


MONITOR ASSY 




B-DD-7014653-0 


KEYBOARD ASSY 


\mm 


A-SP-3700607-0-0 1 PACKAGING INSTRUCTIONS 


g Mcrem 

M MECHANICAL 

E/M a^CTR0/^O4^iCAL 

EDSDQEDI 

TITLE 

VT131 UNIT ASSY 

SHEET 3 OF 3 


































































EaST dflsfSKTidN chart 
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REMARKS 

CONN 

wim^ 

CONN 

WITH 

6 

P3 

— 

I TEW 7, J3 


R§.f£t. AC M)t 8CS 

PS 

—— 

ITEM 7.J4 

— 

%.0QAC 1WVT BOX 

8 

PI 

——_ 

ITEM 7, J2 


PS.SQ4C nm/r b at 

P2 


ITEM 1 

— 

MONITOR SOW® 

7 

Jl 


ITEM 12,Jl 

— 

TERM#*N. CON TWa m 


MHnaRfainiflHHB 

mm 1 1 



BMBB 

«SIE-Kgg»1B 



■ HM— 




l 46(QTY 2 ) 


3k 

SEE NOTE - 



NOTES: 

1. TORQUE ITEM TO 20 INCH LBS. 

2. TORQUE ITEM # I6 4*\1 TO 15 INCH LBS. 

3. TORQUE ITEM *10 TO 4 INCH LBS. 

4. ITEMS*19t30'3l ARE FOR SHIPPING PURPOSES ONLY* 

5. HIGH VOLTAGE LEAD TO BE SECURED USING ITEM 
*32 ATTACHED TO CRT. CABLE TIE (ITEM # 4Q)TO 
FORM APPROX. I.SO'DIA LOOP AROUND LEAD. IT 
MUST NOT BE PULLED TIGHT. 

& MONITOR CABLE TO &E DRESSED UNDERSIDE 
OF MONI TOR BOARD IN ROUTE TO POWER SUPPLY. 

7. CLEAN SURFACE COMPLETELY FREE OF OILS DIRT 
PRIOR TO INSTALLATION OF ITEM # 30 

8. 11.50±.03 DIM. SHOULD BE MEASURED CLOSE TO BASE 
OF DIMPLES, AND IS REQUIRED TO MAINTAIN PROPER 
SPACING OF MONITOR ASSEMBLY WITHIN ENCLOSURE. 
10.500 ± .015 DIM. IS A SET DIMENSION FOR ASSEMBLY] 

9. 7017834-03 VARIATION IS COMPILED OF ALL 
COMMON PARTS BETWEEN -00 ,-01 AND-02 
VARIATIONS AND CALLED OUT AS ITEM *44. 


„ 43 REF 


CAUTION: OFF SHEET PARTS LIST EXISTS, 
SEE K-PL-701 7834 -^0-DB P. 



rnimae*. 


rui£iL 
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SEE PARTS LIST 
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AUTOMATED BY PRTLST.3N(43> 


PARTS 


LIST 


SHEET A1 OF A2 


QUANTITY PER VARIATION 


. INE 

ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

00 

01 

02 

03 

1 

1 

D-AD-7018349-0-0 

7018349-01 

MONITOR ASSY» CRT. DIRECT DRIVE 


«« 


1 

2 

2 

D-IA-7014974-0-0 

7014974-01 

ENCLOSURE. CRT TOP ASSY 

1 

1 

1 

- 

3 

3 

E-IA-7014980-0-0 

7014980-04 

BASE . ENCLOSURE ASSY 

1 

1 

1 

- 

4 

4 

E-IA-7423335-0-DBU 

7423333-02 

CHASSIS 


- 

- 

1 

5 

5 

E-IA-7423335-0-DBU 

7423335-03 

CHASSIS 

- 

- 


1 

6 

6 

D-IA-7017148-0-0 

7017148-00 

TRANSKONER HOUSING ASSY VT101 

- 

- 

- 

1 

7 

7 

D-AD-7017374-0-0 

7017374-00 

P.S, BO♦ + AC INPUT POX ASSY. 

- 

- 

- 

1 

8 

8 

D-IA-7017189-0-0 

7017189-0L 

MONITOR CABLE 

- 

- 

- 

1 

9 

9 

E-IA-7423336-0-DBU 

7423336-00 

WORT BOX VT10J 

1 

- 

- 

- 

10 

10 

B-MD-7423006-0-0 

7423006-00 

SCREW r HEX WASHER HD»4-40 

- 

- 

- 

9 

A* 

11 

11 

B-IA-7423018-0-0 

7423018-00 

ISOLATION MOUNT. 

- 

- 

- 

2 

12 

12 

E-UA-5414185-0-0 

5414185-00 

VT101 TERMINAL CONTROL 

1- 


- 


13 

13 


9009747-01 

SUPPORTrCKT.BD.SNAP-IN 1/4 

- 

- 

- 

4 

14 

14 

D-IA-7423338-0-0 

7423388-00 

LOGO VT102 

- 

1 

- 

- 

15 

15 


9009964-00 

PLUNGER r 5/16 D.l A 


- 


9 

la 

16 

16 


9010112-00 

SCREWrTAPPING»TYPE B .HEX r SLOT . 

- 

- 

- 

l 

17 

17 


9000049-08 

SCREW r HEX rSENS 6-32X 5/16 


- 

- 

13 

18 

13 


9003193-00 

WASHER . NYLON . FLAT , 312 X .012 

- 



2 

19 

19 


9010135-00 

SCREW. FI. AT.SLOT S-32X 1/2 

4 

4 

4 

- 

20 

20 


1217094-00 

SPACER» NYLON ,625’HOT 

4 

4 

4 

- 

21 

21 

D-TA-7423000-0-0 

7423000-00 

LOGO. VT135 

- 

- 

1 

- 

n ■") 

U+ 4a 

oo 

t!m tm 


9006666-00 

WASHER. FLAT. .500 OD X .187 ID 

- 

- 

- 

5 

2 3 

23 


3615600-00 

LADEL.ADHESIVE BACK.SWITCH POSIT 

1 


1 

- 

24 

24 

A-PS-3617674-0-0 

3617674-02 

LABEL.VT101 VOLTAGE RATING 

1 

- 

- 

- 

25 

25 


9009966-01 

GROMMET. SNAP-IN. 5/16 DIA 

- 

- 

~ 

2 

26 

26 

D-IA-7423001-0-0 

7423001-00 

LOGO . VT101 

1 

-• 

- 

- 

27 

27 


9009257-00 

RING. RETAINING. REINFORCED. ,35 

2 

9 

2 

- 

28 

23 


9006565-00 

NIJT.KEP . 10-32X 3/8 AF 

- 

- 

- 

9 

29 

29 

B-MD-7424677-0-0 

7424677-00 

STRAP. GROUND 

- 


- 

1 

30 

30 

C-MD-742496O-O-DBU 

7424960-00 

BUMPER 

1 

1 

1 

— 
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AUTOMATED BY PRTLST.3N(43) 


P ARTS 


LIST 


SHEET A2 OF A2 


QUANTITY PER VARIATION 


:ne 

ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

00 

01 

02 

03 

31 

31 


9009624-00 

BUMPR f SO» f ADH»BACK RUB-POLYU 

1 

1 

1 


32 

32 


9008264-00 

MOUNT > CABLE TIE f ADHESIVE BACKE 

- 

- 

- 

1 

33 

33 

E-UA-5414165-0-0 

5414185-01 

VT102 TERMINAL CONTROL 

- 

1 

- 

- 

34 

34 

E-UA-5414185-0-0 

5414185-02 " 

VT131 TERMINAL CONTROL 

- 

- 

1 

- 

35 

35 

A-PS-3617674-0-0 

3617674-06 

LABEL ? VT102 MADE IN USA 

- 

1 

- 

- 

36 

36 

A-PS-3617674-0-0 

3617674-07 

LABEL f VT 131 MADE IN USA 

- 

- 

1 

- 

37 

37 

E-IA-7423336-0-DBU 

7423336-01 

BOXfUORT 

- 


1 

- 

38 

38 

A-SP-3617544-0-0 

3617544-00 

LABEL r X-RAY RADIATION 

1 

1 

1 

- 

39 

39 

D-BD-7017834-0-1 


MONITOR ASSY BLOCK DIAGRAM 

REF 

REF 

REF 

REF 

40 

40 


9007032-00 

TIEfCABLE BUNDL.DIA 0-1-3/4*=101 

- 

- 

- 

1 

41 

41 

A-SP-1216682-0-0 

1216682-02 

SCREWfCAPTIVEfSLTD HEX HDf6-32 X 

2 

2 

2 

- 

42 

42 

A-SP-3617880-0-0 

3617880-06 

LABELfFCC CLASS B CERTIFICATION 

1 

1 

1 

- 

43 

43 

C-IA-7017969-0-0 

7017969-OF 

CABLE GROUNDING 

- 

- 

- 

1 

44 

44 

E-IA-7017834-0-0 

7017834-03 

MONITOR ASSY(CHASSIS) 

1 

1 

1 

- 
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"THE MATERIAL HEREIN IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY 
AND IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIGITAL EQUIPMENT 
CORPORATION ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS 
WHICH MAY APPEAR HEREIN." 


DRAWING DIRECTORY 
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FACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. COPYRIGHT© - . 

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION. I 


UNIT VARIATIONS 

VAR 

TITLE 

7017834-0C 

MONITOR ASSY (VT101) 

7017834-0] 

MONITOR ASSY (VT102) 

7017834-0/ 

MONITOR ASSY (VT131) 

7017834-03 

MONITOR ASSY (CHASSIS) 
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FIND NO. 


DRAWING NO. DESCRIPTION 


•t E-AD-7017834-0-0 _ MONITOR ASSY _ 

K-PL-7017834-0-DBP MONITOR ASSY (PL) _ 

D-BD-701 7R74-0-1 _ MONITOR ASSY, BLOCK DIAGRAM 

_ B—IA -7474677-0-0 _ STRAP, GROUND _ 

K-PL-7424877-0-DBP STRAP, GROUND 

B-MD-742300fi-0-0 _ SCREW, HEX WASHER _ 

E—TA-74233 3S-0-DBU CHASSIS 

K-PL-7423335-0-DBP ' CHASSIS 

D-TA-701 J2 88-0-0 _ MONITOR CABLE _ 

K-PL-7QT71BQ-Q-DBP MONITOR CABLE _ 

B-IA-7423018-0-0 _ ISOLATION MOUNT _ 

A-PS-361 SfiPQ-O-O _ LABEL SWITCH POSITION _ 

A-PS-3P1 7674-0-0 _ LABEL _ 

A-PS-341 7544-0-Q _ LABEL, X-RAY RADIATION _ 

D-IA -7424PB0-0-DBU BUMPER, STOP 

B -IA-7017QFQ-0- O CABLE, GROUNDING 

K-PL-701 7PBP-P-DRP CABLE, GROUNDING_ 


A-PS-7PI 7830-0-0 _ LABEL, FCC CLASS B CERT. 

A-PS-301 2fiBo_n-n_r. a rft._ 



E-1A-701 4980-0-0 _ BASE ENCLOSURE ASSY 

E-MD-741RB71-0-0 ENCLOSURE, CRT BOTTOM 

C-MD-7419837-0-0 SCREEN, INSERT_ 






BD & A.C. INPUT BOX ASSY 


K-PL-701 7374-0-DBP | P.S. BD & A.C. INPUT BOX (PL) 





B-DD-S41 4245-0_[ H7838-A P.S. MODULE 


D-IA-7017149-0-0 


A.C. INPUT BOX ASSY 


A.C. INPUT BOX ASSY 


C-IA-701 7R24-0—DBU WELDMENT A/C INPUT 


K-PL-701 7R24-0-DBP WELDMENT A/C INPUT (PL) 


E-IA-742 3 3 7 0-0-DBU WORT BOX VT101 
K-PL- 74233 3 6-0-DBP WORT BOX VT101 (TIT 
B-SS-7423336-0-1 SILK SCREEN 







10 B-DD-5414185-0 



11 I D-IA-7423001-0-0 LOGO, VT101 

K-PL-7423001-0-DBP LOGO, VT101 (PL) 
A-SS-7423001-0-1 SILK SCREEN 


D-TA-74233B8-0-0 | LOGO, VT102_ 


K-PL-742 3388-0-DBP LOGO, VT102 (PL) 


A-SS-7423388-0-1 SILK SCREEN 


M 


M 


M 

















































REVISION HISTORV 


-THIS DRAWING ANO SPECtnCATtONB, HEREIN, ARE THE 
PROPERTY Of DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION ANO 
SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE 
OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE 
Of ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT • Q j 

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 


VIEW A-A 

SCALE: 2/1 
CWI RING SIDE ) 



NUMBER 

DIM X VARIATION] 

DIM’Y'(PRECUT)REF 

70I7IS9-0L 

IO.OOC.50 IN 1 

11.00 IN 


WIRE LIST 


DESCRIPTION 


FROM 


WITH 



T( 

D 

CONN 

WITH 

P2-I 

6 


NOTES: 


REMARKS 


H0RI2 GND 


VERT DRIVE 


HORB DRIVE 


inBEESSil 


ARC GND 


I. KEY PLUG INSERTED BETWEEN CONTACT PINS 9 /10. 
2.STRIP ALL LEADS (ITEMS 1^2).25. 




9 (QTY 2 ) 



SEE NOTE 



■DIM X- 


VIEW B-B 

(WIRING SIDE) 


-DIM 'T REF 



CAUTION: OFF SHEET PARTS LIST EXISTS, 
SEE K-PL-7017189-0-DBP 


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES F * ° N 

AND THE FOLLOWING TOLERANCES APPLY (PER DEC STD 114) V T I 0 I 



APPLICABLE 

DIMENSION 

-JJANGE 


DIMENSION RANGE IN INCHES 

over I ovra i-evsTTo 


QUANTITY 
& VARI'.TIOM 


THIRD ANGLE PROJECTION j 




4 ** 79 


DO NOT SCALE DRAWING 

- 

OGBft M 

.far / V.S.yi^.L. 
DATE 

REMOVE BURRS ANO 

PojjlL 

6Hrcb 8\ 

BREAK SHARP CORNERS 


DATE 

MATERIAL 

AJ 

m m Pi 

SEE PARTS LIST 


DATE . 

27 res*' 


NgJCT HiCJ-tER DOC. 

E-AD-7017834-0-0 


MiNiltla 

MONITOR 

CABLE 

DOCUMENT NUMBER 

sum TmoiT JHalgi I rsw 

d|ia170I7I.89 -Q-Q A 


1 



















































AUTOMATED BY F'RTLST . 3P ( 44 ) 


PARTS 


LIST 


SHEET A1 OF A1 


QUANTITY PER VARIATION 

LINE ITEM DOCUMENT NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION OL 



1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 


1215047-01 CONN 7P0S HOUSING 1 
1213803-00 HEADER.156 10P0S MOD. FORK 1 
1213909-00 CONN KEYING PLUG 1 
1214979-00 PIN IPOS CRIMP 6 
9007929-00 TERM RING IPOS INSULATED*22-16 1 
1213806-07 PIN IPOS 20-24AUG*M0D FO 7 
3617546-00 LABEL*ID FOR 70-17189 1 
9107350-00 WIRE*STRND*22AWG*IPVC UL1429 66 
9007031-00 TIE* CABLE BUNDL.DIA 0- 3/4'=101 2 
9107350-55 WIRE *STRND*22AWG* IPVC UL1429 A/R 


11 NOTE: ITEM *8 IS GIVEN IN (TOTAL INCHES) 

12 NOTE! LENGTH OF ITEM #8 TO BE 3.5 IN. (TOTAL INCHES) 
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COPYRIGHT 
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OF ITEMS VWTXXJT YWWTTW F P OI —IO M. 

cofywqht • /9H I 

D1 cxoiTAt. eouwaaff oowPQHATKar 


tsawnw Boooi&m: i 

LEGEND 

PART NUMBER 

VARIATION 

7017148-00 

II5V-SEE SHEET 1 

7017148-01 

IOOV-SEE SHEET 2 


WIRE TABLE 



DESCRIPTION 

| FROM 

TO 

REMARKS 

AWG COLOR 

com 

1 WITH 

CONN WITH 


ORANGE 

Tl-12 

. j 

— 

P3-2 6 

+5 VOLTS 

ORG-a-K 

Tl-13 

t 

1 

P3-3 


+ 5 VOLTSBTN 

ORANGE 

Tl-14 



P3= 1 


t5 VOLTS 

BLUE 

TI-7 



P3-6 


+12 VOLT S 

BUJE-BLK 

T1-8 



P3-I2 


-H2 VOLTS*™ 

BLUE 

TI-9 



P3-9 


-r 12 VOLTS 

YELLOW 

TMO 



P3-7 


-12 VOLTS 

YELLOW 

TH 1 



P3H0 


-12 VOLTS 

RED 

TH5 



P3-8 


-23 VOLTS 

RED 

TI-6 



P3-I 1 


-23 VOLTS 

GRN/YEL 

Tl-SHLD 



P5- i 


SHIELD 

BLACK 

THI 



P5-2 


PRIMARY 

BLK-YEL 

Tl-2 



P5-3 


PRIMARY 

BROWN 

T1 -3 



P5-4 


PRIMARY 

BRN-YEL 

Tl-4 

— 

P5-5 

•? 

PRIMARY 

18 GRN-YEL 

Gl 

9 

P5-6 | 6 1 

CHAS. GND. 


WIRE 

LENGTH 


NOTES 

I-TORQUE ITEM 7 TO 20 INCH-LBS 


C SEE NOTE'I 7iQJ Y 4) 

I0\ 

(QTY4) \ 


Gl 4- 




6 (QTyio) 3 r ef 

\ r~P3 


VIEW A-A 

SCALE I/I 
(WlRING SIDE 1 


_L L _L 

-B-S B 


j<D 1 - 
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CD 
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-LOCATING TAB 

-PINS 4 £ 5 
NOT USED 


5 REF 

6CQTY.6) Zl P5 


~—LOCATING TAB 

VIEW B-B 

SCALE I/I 
(WI RING SIDE) 

this sheet for variation-oo only 


caution: off sheet farts list exists 

REFER TO K-PL-70I7I48-0-DBP 

D€®ciw»TIOM . I ommM WO. I PAWT NO. I 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARC IN INCHES | f 1RST U * £0 
AND THE FOLLOWING TOLERANCES APPLY (PER DEC STD 114) VTI0I 


THMD ANGL2 PROJECTION 




DO NOT SCALE DRAWING 


REMOVE BURRS ANO 
BREAK SHARP CO R NBg 


\ ANGLES/ 

\ *<r yy 

RANG* 


(OwaCAOWB) 0-2 

□ --- 


-a~-> T*”" 


1 TU dimMA 

9 OAT« 

S# 27 7-s/r. #/ 

_ Zi£c3£i 


110 

TO 

400 

owe 

400 

TO 

•oo 

t 

K> 

fiiflfital 


SEE PARTS LIST 


^ I 

‘E-AD-701 7834-0-0 


TRANSFORMER 
HOUSING ASSY, 


D IA 7017148-0-0 

T/i r=; i » 


^3 1 


7QI7|T8-Q- 
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PARTS LIST 


SHEET Ai OF Ai 


AUTOMATED BY PRTLST.3K3?) 


NE 

ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

1 

1 

D-IA-7423334-Q-DBU 

7423384-00 

2 

2 

A-PS-1617186-0-0 

1617186-01 

3 

3 


1212167-03 

4 

4 


9007031-00 

5 

S 


1212167-06 

6 

6 


1212170-00 

? 

( 

*? 


1213137-00 

8 

8 

SEE NOTE 

9107410-54 

9 

9 


9007930-00 

10 

10 


9008278-10 

11 

11 


3616513-00 

12 

12 


1618707-00 

13 

13 


1217519-00 

14 

14 


1212169-00 


DESCRIPTION 


MOUNTING.TRANSFORMER 
XFMR P=A S=5/+-12/-23V3.5A 
MATE-N-LOK 12P0S UNIV HSG.SKT 
TIE,CABLE BUNDL.DIA 0- 3/4"=10i 
MAT^-N-LOK 6P05 UNIV HSG.SKT 
MATE-N-LCK SKT UNIV 20-14ftWG REE 
SCREW.HEX.WASH.HD 3-32X 2.62" 
WIRE, §TRNl5,1SAWG.IPVC UL1429 
TERM RING ' ttlQ^TUC CRIMP 16-2 
INSULATOR. NYLON, MACHINE SCREW. 
LABEL,SERIAL 
XFMR P=100/2H5V 55W 
MATE-N-LOK PIN UNIV 20-14AWG 
IE- 


QUANTITY PER VARIATION 
00 01 


1 1 
1 - 
1 1 
4 4 

1 1 
16 10 
4 4 

/R AR 
1 1 


A 


- T "-N-LOK PIN t 4-mc! 


UHU'J 


15 NOTE: 


ITEM #3 TO BE 


TOTAL 


t n r 7 LJ T 


REVISION HISTORY 
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GB 
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nr 
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nr 
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AUTOMATED BY PRTLST . 31. < 37 ) 


P A R T 3 


L .1 3 T 


SHEET A1 OF A4 


QTY PER VARIATION 


LINE 

ITEM DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

00 

03 

02 

REFERENCE DESIGNATOR 

1 

4 

1000014* 00 

68.0 MMF 

100 V 5 % 2 0 0 P P M MilCA 

1 

3. 

1 

C78 

9 

8 

1001610-00 

.01 MFD 

50V T80-20% 25U CER 

2 3 

•- 

CONT 

C4rC6*C8*CllrCl3*C17 fC18f 
C21-C25 * C30 * C33 * C35 ? C36 * C42 * C44 








CONT 

C48tC51fC59?C62*C73 



CONT 



- 

34 

34 

Cl *C4*C6 7 C8fC l1 *C13fC17*C18* 








CONT 

C21-C25 7C30?C33?C35-C38fC42?C14 








CONT 

C48#C50*C51 fC56fC59tC62fC63fC65 








CONT 

C66*C69*C73~C75 

3 

5 - 

1003776-00 

1 MFD 

35V 10% S.TANT 

1 

:l 

:L 

C76 

4 

7 

1010274-00 

♦ 22 MFD 

50V 480-20% Z5U CER 

9 

9 

9 

C79-C83*C85tC87fC91 fC84 

5 

3 

3013466-05 

56.0 MMF 

50V 5% -CER 

3 

1 

1 

C77 

6 

95 

1013466-08 

680.0 MMF 

50V 10% X7R CER 

4 

4 

4 

C9 t C2 f C3 * C5 

7 

111 

1013466-17 

350.0 MMF 

50V 5% CER 

1 

1 

3 

CIO 

8 

6 

1017472-00 

10 MFO 

35V 150-10% AL EL 

3 

3 

3 

C96 f C88 7 C90 

9 

9 

1100114-00 

D 664 GS\75PCB PIV- 25V SP 

5 

5 

3 

D1-D5 

10 

94 

1102421-00 

IN 753A VZ 

~ 6.2 5% > 40W P 

1 

1 

1 

D7 

11 

93 

1105796-00 

IN 4004 P J V : -400 1- 1A D041 SP 

3 

1 

3 

D6 

12 

96 

1211164-06 

SU 7 DIP 10P0S/1PST 5VDC100MA F 

- 

1 

1 . 

Ell 

13 

13 

1214460-00 

CONN 7D SUB 

25PIN ASSY R’l ANGLE P 

- 

3. 

1 

J4 

14 

11 

1214828-03 

CONM 7 D SUB 

COMPOSITE ASSY 

1 

1 

1 

J2 

15 

10 

1215006-06 

SKTt jc 

24PIN DIP 1IN SOLD 

9 

- 

- 

X E 4 * X E 71 



CONT 



- 

4 

4 

XE4»XE67»XE69fXE71 

16 

3.2 

1215035-00 

PC&fHEADER 

07P0S(1X07) * 3 OOCC STR 

1 

1 

1 

J3 

17 

14 

1217104-00 

CONN*ASSY 

12P0S PARALLEL BOTTOM 

1 

1 

1 

Ji 

18 

51 

1300005-02 

R NETWORK 1 

3-6.8K 5.0 % 14PIN 

- 

1 

1 

E51 

19 

18 

1300219-00 

68.0 

,25 U 5.0 X CC 

9 

9 

9 

R 6 3 7 R 8 6 

20 

34 

1300229-00 

100.0 

.25 W 5.0 % CC 

1 

1 

1 

R71 

21 

19 

1300250-00 

150.0 

.25 W 5.0 % CC 

3 

1 

1 

R57 

22 

20 

1300295-00 

330.0 

.25 W 5.0 % CC 

1 

1 

1 

R31 

23 

? 2 

130033 6-00 

470.0 

♦25 U 5.0 % CC 

2 

9 
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R 2 9 f R 4 5 
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AUTOMATED BY PRTLST.3L<37> 
LINE ITEM DOCUMENT NUMBER 


PART NUMBER 


PART 


DESCRIPTION 


I.. 1 S T 


SHEET A2 

GTY PER VARIATION 

00 01 02 REFERENCE DESIGNATOR 


OF A4 


24 

21 

25 

49 

26 

46 

27 

24 

28 

25 

29 

48 

30 

27 

31 

97 

32 

17 

33 

45 

34 

35 

35 

26 

36 

28 

37 

44 

38 

36 

39 

29 

40 

30 

41 

4 2 

42 

40 

43 

31 

44 

37 

45 

41 

46 

38 

47 

47 

48 

43 

49 

39 

50 

33 

51 

32 

52 

16 

53 

15 

54 

52 

55 

72 

56 

73 

57 

74 

58 

77 

59 

76 

60 

60 

61 

61 

62 

78 

63 

62 


1300364-00 

1300365-00 

CQNT 

1300398-00 
1300417-00 
1300426-00 
1300447-00 

1300479-00 
1300488-00 
CQNT 
1301317-00 
1301320-00 
1301322-00 
1301424-00 
1301425-00 
CONT 
1301475-00 
1301874-00 
1301972-00 
1302379-00 
1302391-00 
1303155-00 
1303178-00 
1303187-00 
1303312-00 
1304833-00 
1304839-00 
1304841-00 
CONT 
1309412-00 
1313580-00 
1314673-00 
1501913-00 
1503409-00 
1814830-00 
1909928-00 
1909929-00 
1910236-00 
1912647-00 
1912697-00 
1912803-00 
1912815-00 
1912816-00 
CONT 
1912818-00 
CQNT 


1.0 

K 

.50 

W 

5.0 
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CC 

1 

1 

.1 

R17 

t .0 

K 

.25 

W 

5.0 
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CC 

11 

... 

- 

R4-R6fR9fR10fR62fR80~R83fR85 









- 

13 

13 

R4-R6fR9fR10fR62fR75fR79f 











com r 

R80-R83 7 R85 

1 ♦ 80 

K 

♦ 25 

W 

5.0 

% 


CC 

1 

1 

l 

R60 

2.20 

K 

.25 

W 

5.0 

% 


CC 

7 

7 

7 

R26-R28fR30fR34fR73fR74f 

2.70 

K 

.25 

U 

5.0 

7. 


CC 

1 

l 

1 

R22 

4.70 

K 

.25 

U 

5.0 

X 


CC 

17 

17 

17 

R7f RBrRU fR12fR21 f RH5fR37f 











CONT 

R46-R52fR53fR54fR43 

10.0 

K 

♦ 25 

W 

5.0 
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CC 

1 

1 

1 

R36 

12.0 

K 

.25 

U 

5.0 

% 


CC 

2 

- 

- 

R32fR33 









- 

8 

8 

R32fR33fR38-R41fR77fR78 

10.0 


.25 

U 

5.0 
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CC 

4 

4 

4 

R23fR1fR2fR84 

1.20 

iK 

.25 

W 

5.0 
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CC 

1 

1 

1 

R69 

180.0 


.25 

U 

5.0 
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CC 

1 

1 

1 

R70 

680.0 


♦ 25 

W 

5.0 

X 


CC 

J 

X 

1 

R63 

300.0 


.25 

U 

5.0 

X 


CC 

1 

- 

- 

R58 









... 

n 

2 

R 5 8 f R 1 3 

1 . 10 

K 

.25 

U 

5.0 

X 


CC 

1 

1 

1 

R61 

5.60 

K 

. 25 

W 

5 ♦ 0 

X 


CC 

1 

1 

1 

R 1 4 

270.0 


.25 

U 

5.0 

*/ 

/r 


CC 

1 

1 

1 

R65 
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♦ 25 

W 

5.0 

V 

/* 


CC 

3 

3 

3 

R56fR66fR72 

20.0 

K 
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w 

5.0 

X 


CC 

1 

1 

1 

R67 

21.50 

K 

.25 

u 

1.0 

X 

RM55D 

-F 10 

1 

1 

1 

R20 
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n s 

♦ *_ vJ 

w 

5.0 
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CC 

1 

1 

1 

R59 

820.0 

K 

.25 

w 

5.0 
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CC 

1 

1 

1 

R 19 

10.0 

K 
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w 

1.0 
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R N 5 5 D 
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1 

1 
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.1 

:l 
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1 

1 

R3 
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9 

- 

.. 
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3 
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1 

l 
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9 

9 
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31 0 M W S 

I 
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1 

1 

1 

Q1 
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f X T A L 

n 

4 

.073 

MHZ 

:l 

1 

1 

71 


7416 INVERTER GATE-HEX II 

7417 BUFFER GAT F.-HEX 1INP 
DEC 7426 HAND GATE-QUAD 2INfQ 

L.S257 MUX 1 OF 2 (QUAD) 
LSI74 FF-D HEX W/CLEAR 
LS04 INVERTER GATErHEX 
LG 30 NAND GATE-SINGLE GIN 
LS32 QR GATE-QUAD 2INrP0S 

LS38 NAND BUFFER-QUAD 21N 


1 

1 

9 

2 

3 

1 

1 


1 

1 

9 

2 

3 

1 


1 

2 

9 


E8 f E10 

E20 

E7 

F. 4 4 f E 4 5 
E9 7 E32 
E43rE48fF31 
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E 49 

E 49 7 E66 
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! D ! 
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1 ! 
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i 
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TITLE 
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AUTOMATED BY PRTLST * 3L. ( 37 > 


PARTS 


I.. J. S T 


SHEET A3 OF A4 


QTY PER VARIATION 


LINE 

ITEM 

DOCUMENT 

NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

00 

01 

02 

REFERENCE DESIGNATOR 

64 

63 



1912824-00 

LS74 FF-D DUAL, t EDGE TRIGG 

1 

1 

1 

E16 

65 

64 



1912842-00 

LS138 DECODER-THREE INPUT? 

9 

9 

2 

E4 6 7 E47 

66 

65 



1912843-00 

L.S139 DECODER? 2 OF 4(0UAL 

1 

- 

- 

E60 





CONT 


... 

2 

9 

E60*E64 

67 

75 



1912847-00 

LSI 57 MUX 1 OF 2(QUAD) 

3 

1 

1 

£18 

68 

66 



1912854-00 

L.S193 COUNTER ? SYMCHR?4BIT? 

3 

3 

3 

E26 9 E29 7 E30 

69 

53 



1912863-00 

LS273 FF-D OCTAL W/CLEAR 

2 

- 

- 

E12 7 E 2 7 





CONT 


- 

3 

3 

E2 » E12 7 E27 

70 

56 



1913471-00 

LS367 DRIVER?BUS?HEX?IR1- 

2 

- 

- 

F33 7 E72 





CONT 


- 

4 

4 

El,E33?E38?F.72 

71 

54 



1914084-00 

74S299 SHIFT REG.? 8BIT RICH 

1 

1 

1 

F.5 

72 

69 



1914156-00 

LM 393 VOLT.COMPARATOR DUAL 

l 

1 

1 

E22 

73 

57 



1914 2 j4-00 

LS374 FF-D OCTAL EDGE TRIG 

9 

2 

9 

E 3 9 7 E 4 2 

74 

58 



1914423-03 

CUSTOM LSI-BIPOLAR LS 

3 

1 

1 

E17 

75 

59 



1914424-01 

CUSTOM LSI-BIPOLAR 1. 

1 

1 

1 

E 6 

76 

55 



1915193-00 

L.S244 DRIVER?!..I NE?OGTAL?T 

9 

9 

9 

E 2 8 7 E 4 0 

77 

70 



1915219-00 

I..S373 l : F-D OCTAL-TRANSPARE 

3. 

1 

1 

E 4 1 

78 

67 



1915415-00 

9636 DRIVER? DUAL r FIA RS- 

9 

- 

- 

F23 7 E36 





CONT 


- 

3 

3 

E23 7 E36 7 E75 

79 

68 



1915416-00 

9637 RECEIVER 7 DUAL r R8-42 

3 

- 

- 

E 24 





CONT 


- 

4 

4 

E24 7 E 3 7 7 E 5 0 7 E 7 6 

80 

85 



2112623-03 

DUAL BAUD RATE GEN/PROG DIVIDER 

1 

1 

1 

F 3 4 

81 

30 



2113106-01 

IK MOS RAM 250NS 

2 

- 

- 

E1 4 f E15 





CONT 


- 

3 

3 

E13-E15 

82 

82 



2113107-03 

P 825.1 A PUSART COMM. INTERFA 

.1 

1 

1 

E35 

33 

84 



2113937-00 

UART 123K BUAD 

1 

1 

1 

E 62 

84 

87 



2114212-00 

P 2114-2 RAM?1024X4?STATIC 

- 

4 

4 

E52-E55 

85 

79 



2114324-01 

ROM 100X14BIT 7ERASABLE r 

1 

1 

1 

E21 

86 

83 



2114963-00 

UP78-BIT NMOS 

1 

1 

3 

E73 

87 

86 



2115959-00 

8250 INTERFACErPROGRAMMAB 

... 

3 

3 

E 7 4 ,, x 

88 

81 



2117184-01 

4118 • 4RAM 7 3KX1 7 STATICf250N 

3 

- 

- 

E59 7 E58 7 E57 ^ 

89 

90 



23018E2-00 

E 2 - 0 3 

1 

1 

1 

E3 

90 

100 



23028 F. 4-00 

E 4 - 0 1 7 E 4-0 2 7 E 4-0 3 

1 

- 

- 

E71 

91 

88 



23042E4-00 

E4-0 3 pE4-02fE4-03 

- 

1 

1 

E71 

92 

112 



23041E 4-00 

E4-03 7 E4-02 ? E4-03 


3 

1 

E69 

93 

98 



23280E2-00 

E2-02 

- 

- 

1 

E67 

94 

3 

E-MD-5014184-0-0 

5014184-00 

DRILL. AND ETCH BOARD 

1 

1 

. 1 


95 

106 



7424660-00 

BRACKET 7 MTG 

2 

9 

9 


96 

108 



7424901-00 

BRACKET fGROUNDJNGrE3 A CONNECTOR 


3 

1 


97 

110 



7424901-03 

BRACKET 7 GROUNDING 7 ElA CONNECTOR 

1 

1 

1 


98 

101 



9006732-00 

EYELET 7 ROLLED 0 *1210DX0♦219 

3 

5 

5 


99 

99 



9007201-00 

TRANSIPADS >10253 

9 

9 

9 


100 

109 



9008219-00 

TERM ?TAB *250TAB ♦ 1 3 0 S T U D MN 

.1. 

3 

1 


101 

91 



9008451-01 

SCREW LOCK 7 SIAMDQFF ONLY 


2 

9 


102 

107 



9009000-00 

EYELET 7 ROLL ED 0.1210DX0*136 

•7 

3 

3 


103 

103 



9009136-01 

SCREW? CAPTIV ASSY 6-32 

1 

1 

1 


104 

92 



9009185-00 

JUMPER? WIRE 7 INSULATED 7 BLACK B 

1.1 


- 

U1 7 U2?W47W6-W8fW25»W26fW27fW30» 









CONT 

1433 
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AUTOMATED 

BY PRTLST * 3L(37) 


PARTS 

1 . 1 s r 

QTY 

PER 

VARIATION 

SHEET A4 OF A4 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

01 

02 REFERENCE 

DESIGNATOR 




CONT 




18 

18 

W1fW2fW4~W8fW ll 

fWISfUI 5fW16fW20f 








CONT 

W31y U33 9 1425 ? W19 

fW26f W27 

105 

104 

9010055-01 

GROMMET ? LATCHING PLASTIC 

4 

4 

4 



106 

105 

9010056-00 

PLUNGER > LATCH r NYLON 

4 

4 

4 



107 

102 

9105740-55 

WIRE(WRAP) 

30AWG KYNAR IJL.14 

A/R 

- 

- 



108 

113 

1912854-01 

74L.S1 93 

COUNTER r DUAL UP-DOWN 

1 

1 

1 

E 19 


109 

114 

2117872-01 


RAM 2KX8 I/O MUXD 25 

- 

9 

o 

Am 

E57 f E59 


110 

115 

1000042-00 

1000.0 MMF 

100V 5%200F'F'M MICA 

REF 

REF 

REF 

C92 



111 NOTE: 

112 NOTE: 

113 NOTF * 

114 note: 


VT101 IS FOR VOR 00 - VT102 IS FOR VAR 01. 

VT131 IS FOR VAR 02 

CAPACITOR C92 IS ONLY USED WHEN MUSTEK RAM IS USED. 

MAY USE ALTERNATE PART *2117184-01 t QTY 4 r E56-E59* FOR ITEM 1114. 
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AUTOMATED 

BY P R T L S T*31(40) 


P A R 1 

r s 

LIST 

QTY PER VARIATION 

SHEET A1 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 



00 REFERENCE 

DESIGNATOR 


1 

1 

E--UA-5414245-0-0 


H7838-A POWER SUPPLY MODULE 

REF 


O 


E-EC-5014244--0-0 


ETCH CUT DRAWING 

REF 


3 

3 

D-CS-5414245-0-1 


CIRCUIT SCHEMATIC 

REF 


4 

4 


1011849-01 

600 MFD 250 975-10% AL EL 

1 

C5 

5 

5 


1001610-01 

,01 MFD50/1000 980-20% DISC 

6 

C7-CllfC13 

6 

6 


1014383-00 

470 MFD 500 975-10% AL EL 

1 

Cl 

7 

7 


1015377-00 

4600 MFD 250 975-10% AL EL 

1 

C2 

8 

3 


1016102-00 

IOfOOO MFD 160 975-10% AL EL 

1 

C 3 

9 

8 


1001776-00 

1 MFD 350 10% S ♦ T A N T 

1 

C 12 

10 

10 


1010274-01 

♦ 22 MFD 500 980-20% Z5U CER 

1 

C:L5 

11 

11 


1011849-02 

1000 MFD 160 975-10% AL EL 

1 

C 6 

12 

12 


1000020-00 

180*0 MMF 1000 5%200PPM MICA 

1 

C 14 

13 

13 

SEE NOTES 

1115369-00 

OM 18 PI 0=100 1 = 1 A 

n 

El rEA 

14 

14 


1105796-00 

IN 4004 P10 = 400 1= 1A D041 SP 

1 

D 9 

15 

15 


1115182-00 

IN 5626 PI V ~ 6 0 0 I •■= 3A 

4 

D1-B4 

16 

16 


1114892-00 

IN 4747A 0Z= 20*0 5% 1W 

1 

D 5 

17 

17 


1105648-01 

IN 4744A 0Z= 15*0 5% 1 W 

1 

Do 

18 

18 


1101938-00 

IN 4.3 70A 0Z~ 2*4 5% *40W 

1 

D 7 

19 

19 


1105873-00 

4M5-1AZ1 0Z= 5*1 1% ♦ 4 0 0 W 

1 

D 3 

20 

20 


1211987-03 

HEAT SINK?T0-3 1*750X01*7 

2 

MSI ? HS2 

21 

21 


1215223-00 

HEAT SINKSfTQ-220 01*25X0*87 

1 

H 5 3 

2 2 

2 2 


1214789-00 

INSERT?THREAD 

4 


2 3 

2 3 


1215048-01 

PCB * HEADER 05PIN(1X07) ♦ 098CC 90D 

1 

J 2 

24 

2 4 


1217103-01 

PCBfHEADER 12P0S(IX12>.156CC 90D 

1 

Ji - 

25 

25 


1212297-06 

MATE-N-LOK 12PIN(2X06) * 25OCC HDR 

1 

J 3 

26 

26 


1313358-00 

*20 5*0 W 3*0 % UW 

1 

R 1 

27 

2 7 


1300229-00 

100*0 *25 W 5*0 % CF 

7 

R 2 » R 9 ? R 17 

2 8 

28 


1300365-00 

THIS ITEM IS NOT USED *** 

~ 


29 

29 


1302465-00 

%%% THIS ITEM IS NOT USED #** 

- 


30 

30 


1302836-00 

56*0 2*0 W 5*0 % CC 

1 

R 4 


j 
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AUTOMATED BY F'RTLST, 3L ( 40) 


PART 


LIST 


SHEET A2 OF A2 


QTY PER VARIATION 


LINE 

ITEM 

DOCUMENT 

NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

REFERENCE DESIGNATOR 

31 

31 



1302380-00 

100*0 2*0 

u 5.0 y. cc 

1 

R5 

32 

32 



1301477-00 

*** THIS ITEM 

IS NOT USED *** 

- 


33 

33 



1303169-00 

500*0 5*0 

U 5.0 % UU 

1 

R7 

34 

34 



1309680-00 

2*70 M *25 

W 5.0 ‘X CF 

1 

RIO 

35 

35 



1305253-00 

7*15 K *25 

W 1.0 % RN55D--F10 

1 

R15 

36 

36 



1303305-00 

6*98 K *25 

W 1.0 X. RN55D-F10 

1 

R11 

37 

37 



1304854-00 

5*11 K *25 

U 1.0 7. RN55D-F10 

1 

R 1 4 

38 

38 



1300295-00 

330*0 *25 

W 5.0 X. CF 

1 

R16 

39 

39 



1300479-00 

10*0 K *25 

W 5.0 ’/. CF 

3 

R12 ? R19 ? R25 

40 

40 



1300488-00 

12*0 K *25 

W 5.0 % CF 

1 

R18 

41 

41 



1301317-00 

10*0 *25 

W 5.0 '/. CF 

1 

R 22 

42 

42 



1302377-00 

39*0 *25 

U 5.0 % CF 

1 

R20 

43 

43 



9009798-01 

SPACER f CLEAR HOLE RND CERAM *07 

2 


44 

44 



1309595-00 

1*0 M *25 

W 5*0 % CF 

1 

R23 

45 

45 



1317371-00 

*70 10*0 

W 5*0 % WW 

1 

R 21 

46 

46 



1300439-00 

*:** THIS ITEM 

IS NOT USED *** 

- 


47 

47 



1503068-00 

DEC3715 NPN 150UC SI 60 50 Y 

1 

Q4 

48 

48 



1509581-00 

2N 3791 PNP 1 

50WC 31 60 30 M 

1 

Q 1 

4 9 

49 



1510377-00 

2N 5294 NPN 

36WC SI 70 30 M 

1 

03 

50 

50 



1510706-01 

*** THIS ITEM 

IS NOT USED *** 

- 


51 

51. 



1510705-01 

B 05 NPN 5 

iOOMU SI 60 50 

n 

Q6 ? Q 7 

52 


BEE NOTE 


1617186-00 

/OBSOLETE 


0 


5 3 

53 



1912048-05 

7812 -VOLT REG ? FIX +120 

1 

Z1 

54 

5 4 



1910282-00 

301 AN OP 

AMP 

n 

E 2 ? E 3 

55 

5 5 



1210929-02 

FUSE? SUB-MINI 

1 * 0 0 0 A? 1250? A 

1 

F2 

56 

56 



9007830-00 

T I E ? C A B L E BUNDL 

DIA 0-1*14*=101 

1 


57 

57 



9009676-00 

TERM? SOLDER 

BARRIER SIR 

4 


58 

53 



9006557-00 

NUT,. HEX EXT TOOTH LCKWSHR 4-40 

P 


59 

59 



9008301-01 

SCREW?MACH PAN 

PHIL 4- 

n 


60 

60 



9006025-01 

SCREW?MACH PAN 

P MIL 6- 

4 


61 

61 



5014244-00 

DSE BRD 


1 


62 

62 

E-MB-5014 

244-0-0 


DRILL & ETCH DRAWING 

REF 


63 

63 



1302393-00 

470*0 K *25 

W 5*0 % CF 

1 

R8 

64 

64 



1212531-01 

HEAT SINK ? T0-3 

2*187X01*3 

1 

HS4 

65 

65 



1210929-08 

FUSE? BUB-MINI? 

1♦5 0 0 A ? 1250? A 

1 

FI 

6 6 

6 6 



1300487-00 

12*0 K *50 

U 5*0 % CF 

1 

R26 

67 

67 



1016428-00 

820 MFD 400 +75-10% AL EL 

1 

C 4 

68 

68 



1313151-00 

3*60 K *25 

U 5.0 X CF 

1 

R3 

69 

69 



1313580-00 

360*0 *25 

U 5.0 % CF 

1 

R13 

70 

70 



1510706-02 

C: 55 PNP 500MU SI 

1 

02 


7i note; 


010-D17 MAY BE USED INSTEAD OF E1*E4. B10-D17 ARE IN4004 DIODES. 


72 

73 

."2C 

O O 
—i —i 

m m 

THIS 

ITEM 

MODULE IS USED IN 
56 IS DELETED WHEN 

CONJUNCTION WITH PART NUMBER 
USING TEAPG'S CAPACITOR C3* 

1617186-00 SEE 

NEXT 

HIGHER ASSEMBLY* 
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i i 

! ! ! 
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AUTOMATED BY PRTLST♦3P< 44 > 


PARTS 


LIST 


QTY PER VARIATION 


SHEET A1 OF A3 


LINE 

ITEM DOCUMENT 

NUMBER 


PART NUMBER 

DESCRIPTION 



00 

01 

REFERENCE DESIGNATOR 

1 

1 E-MD-5014130-0- 

0 


5014130-00 

DRILLED AND 

ETCH 

BOARD FOR VT100 

1 

1 


9 

a® 

2 




1016544-00 

*1 MFD 

100V 

10% MYLR 

2 

2 

C107>C442 

3 

3 




1016546-00 

♦ 22 MFD 

660V 

10% MET * MYLR 

i 

1 

C449 

4 

4 




1016569-00 

.0022 MFD 

100V 

10% MYLR 

2 

2 

C436 » C402 

5 

5 




1016639-00 

.01 MFD 

200V 

10% MYLR 

1 

1 

C320 

6 

6 




1016547-00 

.022 MFD 

200V 

10% MYLR 

1 

1 

C438 

7 

7 




1016548-00 

1000 MFD 

16V 

+50-10% AL EL 

1 

1 

C321 

8 

8 




1010274-02 

1 MFD 

50V 

+80-20% CER 

1 

1 

C443 

9 

9 




1016555-00 

22 MFD 

50V 

+50-10% AL EL 

2 

2 

C102»C103 

10 

10 




1016496-00 

4 * 7MFD 

35V 

20% S.TANT 

2 

2 

C318*C319 

11 

11 




1016554-00 

75 MFD 

6V 

+75-10% AL EL 

1 

i 

C439 

12 

12 




1016553-00 

4.7MFD 

25V 

+75-10% AL EL 

2 

2 

C312fC437 

13 

13 




1016558-00 

10 MFD 

25V 

20% AL EL 

1 

1 

C441 

14 

14 




1016557-00 

470 MFD 

16V 

+50-10% AL EL 

3 

3 

C106 > C434»C440 

15 

15 




1016556-00 

.05 MFD 

100V 

+80-20%Z5U DISC 

3 

3 

C213 > C314 * C404 

16 

16 




1016570-00 

*001 MFD 

500V 

+80-20%Z5U DISC 

2 

2 

C435 * C403 

17 

17 




1016571-00 

.02 MFD 

500V 

+80-20%Z5U DISC 

4 

4 

C104 >C105»C486,C487 

18 

18 




1016572-00 

300 * 0 MMF 

500V 

10% X5P DISC 

1 

1 

C101 

19 

19 




1000004-00 

♦ 02 MFD 

100V 

20% Z5U DISC 

4 

4 

C322*C323*C324fC325 

20 

20 




1116474-00 

IN 4007 PIV 

= 1000 

• I = 1A D041 

4 

4 

CR101*CR102*CR103*CR104 

21 

21 




1116477-00 

IN 4156 PIV 

= 20 

D035 

1 

1 

CR304 

22 

22 




1114892-00 

IN 4747A VZ = 

20*0 

• 5% 1W 

1 

1 

CR410 

23 

23 




1116476-00 

PIV 

= 400 


1 

1 

CR408 

24 

24 




1216530-04 

MAGNET*PINCUSHION 

! 10 GAUSS 

1 

1 


25 

25 SEE NOTE 




1003053-00 

*047 MFD 

250V 

20% MET ♦ MYLR 

1 

1 

C316 

26 

26 




1316522-00 

2.50 K 

25 U20.0 % POT 

1 

1 

R342 

27 

27 




1316522-02 

5.0 M 

25 U20.0 % POT 

1 

1 

R477 

28 

28 




1316522-01 

100.0 K 

25 U20.0 % POT 

1 

1 

R109 

29 

29 




1317528-00 

39.0 2. 

0 W10«0 % cc 

1 

1 

R470 

30 

30 




1300479-00 

10.0 K 

25 U 

5.0 % CF 

1 

1 

R291 

j 
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j 
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f_ _ 



i 
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KENT GLEEZEN ® DATE 1 
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-MAR-81 ! 
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! REV 

1 
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j 
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1 



TITLE PARTS LIST 
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INITIAL 
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SECTION.VARIATION 

INDEX !CHK'D l 

KENT GLEEZEN ! DATE t 

24 

-MAR-81 ! 

! DP ! 

5414131-ML007 

! R 

I 

ca: 

00 *01 

i 


1 



VT100 MONITOR 

! DP ! 

5414131-ML008 

! S 

j 

cb: 

j 


1 



!CT ! 

5414131-ML010 

! T 

i 

cc: 


!des.eng: 

DICK PUCCI idate: 

24 

-MAR-81 ! 


! WB ! 

5414131-ML011 

! U 

i 

cd: 
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1 
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. . . 
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IM 
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CLD 

cm: 

cn: 
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AUTOMATED BY PRTLST♦3P(44) 


SHEET A2 OF A3 


PARTS LIST 

QTY PER VARIATION 


LINE 

ITEM DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

01 

REFERENCE DESIGNATOR 

31 

31 

1300445-00 

4*70 K 

.50 U 5.0 X 

CF 

1 

1 

R331 

32 

32 

1316504-00 

68 ♦ 0 K 

.50 W 5.0 X 

CF 

1 

1 

R332 

33 

33 

1300385-00 

1 ♦ 20 K 

.50 U 5.0 X 

CF 

1 

1 

R344 

34 

34 

1316506-00 

100*0 K 

.50 W 5.0 X 

CF 

2 

2 

R472 ? R473 

35 

35 

1316508-00 

5*60 K 

.50 W 5.0 X 

CF 

1 

1 

R338 

36 

36 

1316509-00 

ttt THIS 

ITEM IS NOT USED 

i %%% 

- 

- 


37 

37 

1302396-00 

150*0 K 

.25 U 5.0 % 

CF 

1 

1 

R106 

38 

38 

1300228-00 

100*0 

.50 U 5.0 X 

CF 

2 

2 

R481f R343 

39 

39 

1300364-00 

1*0 K 

.50 U 5.0 X 

CF 

1 

1 

R463 

40 

40 

1300296-00 

330*0 

.50 U 5.0 X 

CF 

1 

1 

R345 

41 

41 

1300356-00 

820*0 

.50 W10.0 X 

CF 

1 

1 

R108 

42 

42 

1300461-00 

6*80 K 

.50 W 5.0 X 

CF 

1 

1 

R339 

43 

43 

1300440-00 

3*30 K 

.50 W 5.0 X 

CF 

1 

1 

R110 

44 

44 

1300496-00 

15*0 K 

.25 W 5.0 X 

CF 

1 

1 • 

R107 

45 

45 

1300274-00 

220*0 

.50 W' 5.0 % 

CF 

1 

1 

R105 

46 

46 

1300285-00 

THIS 

ITEM IS NOT USED 

%%% 

- 

- 


47 

47 

1316525-00 

1*0 

3.0 W10.0 X 

ww 

1 

1 

R'473 

48 

48 

1509525-00 

2N 3906 

PNP 310MU SI 40100 Y 

1 

- 

Q293 



CONT 




- 

n 

0293*Q100 

49 

49 

1516492-00 

2N 5330 

NPN 1U SI100 

1 

1 

1 

Q101 

50 

50 

1509524-00 

2N 3904 

NPN 310MU SI 40 

40 M 

2 

2 

Q303 t Q401 

51 

51 

1516491-00 

2N 6427 

NPN 1*5U SI 40 

1*5 

1 

1 

0309 

52 

52 

1516532-00 


NPN 125U S1250 

25 

1 

1 

0310 

53 

53 

1516490-00 

MPSU05 

NPN 10U SI 


1 

1 

Q.413 

54 

54 

1517534-00 

BU 407D 

NPN POWER TRANS 

T0220 

1 

1 

0414 

55 

55 

4901303-00 

WAX 



A/R 

A/R 


56 

56 

9107685-00 

TUBINGrSHRINK «500ID EXP 


A/R 

A/R 


57 

57 

1616309-00 

XFMRrHORIZQNTAL DRIVE 


1 

1 

T403 

58 

58 

1616538-00 

COIL»HORIZONTAL,LINEAR 


1 

1 

L402 

59 

59 

1616536-00 

XFMR HORIZONTAL WIDTH 


1 

1 

L403 

60 

60 

1210929-05 

FUSE» SUB- 

MINI* 2 * 500A ? 1250 ? A 

1 

1 

F401 

61 

61 

1216521-01 

PCBrHEADER 

08PIN(1X08)«156CC STR 

1 

1 

S102 

62 

62 

1216521-00 

PCBfHEADER 

04PINUX04) ♦ 156CC STR 

1 

1 

S103 

63 

63 

1216471-00 

HEAT SINKS 

f T0-3/T0-66 1*531X1*25 

1 

1 


64 

64 

1217561-00 

HEAT SINKS 

, T0-220 1*390X1.00 

1 

1 


65 

65 

4901304-00 

COMPOUND r 

SILICONE THERMAL 

» vise 

A/R 

A/R 


66 

66 

9006022-01 

*** THIS 

ITEM IS NOT USED 

*** 

- 

- 


67 

67 

1001776-00 

1 MFD 

350 107. 

S.TANT 

1 

1 

C315 

68 

68 

1304837-00 

*** THIS 

ITEM IS NOT USED 

%%% 

- 

- 


69 

69 

1300315-00 

470*0 

*50 W 5*0 X 

CF 

1 

1 

R40 i 

70 

70 

1300415-00 

2*20 K 

*50 U 5*0 X 

CF 

2 

2 

R402 ? R403 

71 

71 

1300443-00 

3*90 K 

♦50 U 5*0 X 

CF 

1 

1 

R404 

72 

72 

1300467-00 

7*50 K 

*50 W 5*0 X 

CF 

1 

1 

R405 

73 

73 

1000042-00 

1000*0 MMF 

1000 57200PPM 

MICA 

1 

1 

C40 I 

74 

74 

1911944-00 

555' 

CN TIMER»FUNCT.BLOCK 

1 

1 

El 

75 

75 

9006659-00 

WASHER * FLAT STEEL 

2 

9 


76 

76 

9008185-00 

NUT f HEX EXT TOOTH LCKUSHR 

6-32 

3 

3 


77 

77 

1300197-00 

33*0 

*25 y 5*0 X 

CF 

1 

1 

R471 


! ! 

! ! ! 

! !TITLE 


j 

! 

! SIZ E ! C 0 D E ! 

DOCUMENT NUMBER 

! REO 


[ D ! I 

! G ! I ! T 

A ! L ! 

VT100 MONITOR 

.'SECTION A OF A 

| 

! ! ! 


i 


! ; 

i i 

! ! ! 

( i i.i 

; i 

i i 


i 

i 

1 

_i 

! K ! PL ! 

5414131-0-DBP 

! U 












AUTOMATED BY PRTLST♦3P(44) 


PARTS 


LIST 


SHEET A3 OF A3 


QTY PER VARIATION 


LINE 

ITEM DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 

01 

REFERENCE DESIGNATOR 

78 

78 

1300432-00 

3.0 K ,25 W 5,0 X 

CF 

1 

1 

R400 

79 

79 

1300439-00 

3.30 K .25 U 5.0 7. 

CF 

1 

1 

R104 

80 

80 

1301775-00 

820,0 .25 U 5.0 7. 

CF 

1 

1 

R293 

81 

81 

1300295-00 

330.0 .25 U 5.0 7. 

CF 

1 

1 

R294 

82 

82 

9107776-99 

WIRE(WRAP) 22AWG IPVC 

UL14 

A/R 

- 


83 

83 

9009185-00 

JUMPER > WIRE * INSULATED t 

BLACK B 

1 

1 

y i 

84 

84 

1302602-00 

56.0 .25 U 5.0 7. 

CF 

2 

- 

R102 ? R103 



CONT 



- 

1 

R103 

85 

85 

1300250-00 

150.0 .25 W 5.0 % 

CF 

- 

1 

R102 

86 

86 

1300316-00 

470.0 .25 W 5.0 7. 

CF 

- 

1 

Rill 

87 

87 

1302395-00 

56.0 K .25 U 5.0 % 

CF 

- 

1 

R112 

88 

88 

1302092-00 

220.0 K .25 W 5.0 Z 

CF 

1 

1 

R11 3 

89 

89 

1312930-00 

5.10 K .25 U 5.0 7. 

CF 

1 

- 

R292 



CONT 



- 

3 

R292 fR114fR115 

90 

90 

1001610-00 

.01 MFD 50V +80-20Z 

Z5U CER 

- 

1 

C 108 

91 

91 

1116475-00 

IN 4148 PIV = 75 D035 

2 

- 

CR302 * CR303 



CONT 



- 

3 

CR302*CR303*CR100 

92 

92 

1111854-01 

MR .817 PIV = 8 0 0 1= 1A 

D0 41 S 

1 

1 

CR409 

93 

93 

9006023-01 

SCREU ? MACH PAN PHIL 

6- 

2 

2 


94 

94 

1316522-06 

25*0 K *25 U20♦0 % 

PQT 

1 

1 

R334 

95 

95 

1301327-00 

68*0 K *25 W 5*0 7. 

CF 

1 

1 

R3 3 5 

96 

96 

1319255-06 

12*0 1*0 U 5*0 X M 

♦ OXIDE 

1 

1 

R 3 3 7 

97 

97 

1301732-00 

620*0 *50 U 5*0 X 

CF 

1 

1 

R3 4 1 

98 

98 

1309785-00 

300*0 2*0 X NTC 

THERM 

4 

X 

1 

R3 4.6 

99 

99 

1300478-00 

10*0 K *50 U 5*0 X 

CF 

1 

1 

R333 


100 NOTE: P/N 1000051-00 CAN BE USED AS AN ALTERNATE FOR P/N 1003053-00. 


!!!!!!! ! TITLE 


1 

! ! SI ZE!CODE! 

DOCUMENT NUMBER 

! REV ! 

!D!I!G!I!T!A!L! 
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!SECTION A OF A 

I 

! ! ! ! 

! ! K ! PL ! 

5414131-0-DBP 

I 5 

! U ! 

@1111111 


i 

_ j i_»__ i_ 


i i 











■WIDTH 
’ L403 


BROWN 

_ YELLOW 

_ GREEN 

.PIQ2 VIOLET 

T 402 | 

^PI02 YEL 

BRNI ^ \ 


| PI02j^PI02^ NW ( 

4 5 — 

SI02 T SIO 2 T 4 . SI02 

■'Rd.nA -Lrd^Q 


RED BLK 
PI02 i 


GRN 

PI02 


L402 CR408 
HORIZ 
1 LIN 


tLC440 
"P 470 
IGV 


|SI03^pio3 bRN 

1 


SI03 PI03 

r*i > ~ 


YEL y 

DC VOLTAGE CHART 


E 

.3 

B 

C 

28 

11.5 

11.5 

.4 

0 

-.3 

.7 

1.0 

1.5 

9.0 

.4 

1.0 

10.5 

0 

.5 

6.5 

II 

11.3 

0 



ALL SPARK GAPS ARE 
PART OF CRT SOCKET 


1 < s -' - 02 M 
12 CR409 


NOTES: 

1. ALL RESISTORS I/2WATT 57. UNLESS 
OTHERWISE NOTED. 

2. ALL CAPACITORS IN MF UNLESS 
OTHERWISE NOTED. 

3. OPTIONAL DIODE 


-42V TO +17V VARIES WITH BRIGHTNESS CONTROL 

SETTING 

28V 

12V 

OV 

NC 

+ 365V 

OV TO -0-36OV VARIES WITH FOCUS CONTROL SETTING 


2ND ANODE 


DWUP-WA^ first 

ii Jh01 TITLi 


mm mi assv. 



MiWUtNi 

VT I ©0 MONITOR 


D-UA'5414131 -0-0 «m oom want* nm. 

(calx - D CS 5414131-0-1 T 

Wi€T I Of I oat. I I I I I I r 























"THE MATERIAL HEREIN IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS 
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIGITAL EQUIPMENT 
CORPORATION ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS WHICH MAY 
APPEAR HEREIN." 


FIELD MAINTENANCE PRINT SET 


B-TC-VTlXX-CA-l 
E-UA-VT1XX-CA-0 
K-PL-VT1XX-CA-DBP 
B-DD-VT1XX-CA 
B-DD-5413206-0-0 
D-UA-5413206-0-0 
K-PL-5413206-0-DBP 
D-CS-5413206-0-1 
B-PL-VT1XX-CA 


TABLE OF CONTENTS 


20MA CURRENT LOOP OPTION (TC) 

20MA CURRENT LOOP OPTION 
2£fMA CURRENT LOOP OPTION (PL) 

20MA CURRENT LOOP OPTION (DRAWING DIR. ONLY) 
20MA ADAPTER BOARD (DRAWING DIR. ONLY) 

20MA ADAPTER BOARD 
20MA ADAPTER BOARD (PL) 

20MA ADAPTER BOARD (CS) 

SHIPPING LIST VT1XX-CA 


'THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS. HEREIN. ARE THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AND SHALL NOT 
BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS 
WITHOUT WRITTEN PERMISSION. COPYRIGHT * 1QQ I 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION." 1 


UNIT VARIATIONS 
COVERED BY THIS 
PRINT SET 

VTIXX-CA 































VTIXX-CA 

Field Maintenance 
Print Set 


Digital Equipment 


'-Ur 

Print Set Part Number MEa 010 98 ~ 00 p 
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LU 
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X 
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D 
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Z 
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LU 
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LU 
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I 
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■ 



cc 

UK 

CD 

2 ( 
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> 

X 
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h- 

CO 
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z 
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CO 
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LLJ 

DC 


DRN. 

R. PUDELKO 

DATE 

5 NOV 80 

CHK'D. / J ^ 

- /yO /j 

DATE 

zy F6V 6/ 

DES. ENG. 

M Unx^k) 

DATE 

b1 Fat 8t 

RESP.ENG^l 

ij /3 Q~ IA^^ L 

DATE 

In ?( 

FIELD S^TVICE ^ 

DATE 

P / r ed 5 '/ 

NEX^HIGHER DOC. 

B-PL-VTIXX-CA 


TITLE 


g 


t 


!C 


20 MA CURRENT LOOP OPTION 


DOCUMENT NUMBER 

_ . . . 

SIZE 

CODE 

NUMBER 

REV. 

B 

TC 

VTlXX-CA-l 

A 



J SHEET ^ \ OF 

A \ 


DRB I ?4A 









































AUTOMATED BY PRTLST.3L(37) 


PARTS 


LIST 


SHEET A1 OF A1 


LINE 

ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 

QUANTITY PER VARIATION 
CA 

1 

1 

E-IA-7423336-0-0 


WORT BOX VT101 

REF 

2 

2 

D-XA-7015273-0-0 

7015273-00 

20 MA-ADAPTER ASSY 

1 

3 

3 

D-IA-7015503-0-0 

7015503-00 

20MA LOOPBACK 

1 

4 

4 


0009672-02 

SPACER, PLASTIC,.147 X .250 X .2 

2 

5 

5 

D-IA-7017391-0-0 

7017391-OF 

CABLE, INTERNAL 20MA ADAPTER (6" 

1 

6 

6 


9010097-00 

SCREW, HEX WASHER HD. SELF-TAP T 

2 

7 

7 


9009701-00 

SCREW,PAN,PHIL,SEMS S-32X 5/1 

3 

8 

8 

C-UA-BC05F—0-0 

BC05F-15 

CABLE, INTERFACE LA30-S 

1 

9 

9 

A-PS-3613210-0-0 

3613210-02 

LABEL,ELECTRICAL DATA 

1 

10 

10 

B-PL-VT1XX-CA-0 

VT1XX-CA 

VT101/102/131 20MA CURRENT LOOP 

1 


































DRB 106A 


"THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS. HEREIN, ARE THE PROPERTY OF DIGITAL EG^iPMENT CORPORATION 
AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANU 
FACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. COPYRIGHT © 1 QQ f 

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION. _ * 


UNIT VARIATIONS 

DU 

TITLE 

VT1XX-CA 

20MA CURRENT LOOP OPTION 

































































DRN. 

DATE 

USED ON OPTION/MODEL 

R . PUDELKO 

5NOV80 

VT101 

CHK'D. / 

DATE 

2? AS 




PROJ. ENG. 

.DATE 


/A /, 

/ J • i J C r ^ ‘ ** 

| 'Xn £ {'0 


|. H.. 


PROD. 

j DATE 

SHEET 1 OF 3 


r 


TITLE 


g 


20 MA CURRENT LOOP OPTION 


SIZE 

B 


CODE 

DD 


NUMBER 

VT1XX-CA 


REV 

B 


DIST. 


ML3 














DRB-107 


ML3 












FIND NO. 



MP-01098-00 


B-TC-VT1XX-CA-1 


E-UA-VT1XX-CA-0 


K-PL-VT1XX-CA-DB P 


C-IA-7017391-0-0 


C-UA-BC05F-0-0 


A-PS-3613210-0-0 


B-PL-VT1XX-CA 


20MA CURRENT LOOP OPTION 


20MA CURRENT LOOP OPTION (FIELD MAINT. PRINT SET 


20MA CURRENT LOOP OPTION 


20MA CURRENT LOOP OPTION (PL 


CABLE INTERNAL 20MA ADAPTER 


:able interface 



SHIPPING LIST 


K-PL-7017391-0-DBP CABLE, INTERNAL 20MA ADAPTER 








TYPE 






































DRB 126 


DATE CHG NO. REV. 


PNOOl 
















































































SHEET Al or Al 


t AUTOMATED"PRTLST, lD( H) PARTS list 

j QTY PER VARIATION 


! line 

ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

part NUMBER 

description 


00 

REFERENCE DESIGNATOR 

1 

t 

D-MD-50132U5-0-0 

5013205-00 

ETCH BOARD FOR 541320b 


1 


; 2 

.2 


1000022-00 

270,0 MMF 100V 5%200PPM 

MICA 

2 

C3.C5 

! i 

3 


1001610-00 

,01 MFC 

i 50V 430-20% 25C 

1 CER 

3 

C1.C2.C4 

4 

4 


1105275-00 

D 672 

TRs 15NS PlVs 60V 

SI 

3 

D1.D2.D4 


5 - 


1105610-00 

MCL1301 

CL^IMA FROM 10-8OV 


1 

D3 .. 

(S 

6 


1215048-01 

CONN 

7P0S RT ANGLE 


1 

J1 

7 

7 


1215089-00 

Sw,SLIDE 

3P 1A DBLE THROW 


2 

S1.S2 

! * 

8 


1301522-00 

27,0 

,25 * 5.0 % 

CC 

1 

R2 

! 9 

9 


1300250-00 

150,0 

,25 W 5,0 % 

CC 

2 

R11.R15 

1 lo 

10 


1300296-00 

330,0 

,50 W 5,0 % 

CC 

4 

HS.R9,R10,RI2 

11 

11 


1300309-00 

390,0 

,25 W 5,0 % 

CC 

2 

R1.R14 

12 

12 


1300391-00 

1,50 K 

.25 W 5,0 % 

CC 

1 

R 7 

13 

13 


1300444-00 

3,90 K 

.25 W 5,0 % 

CC 

1 

hb 

r i 4 

14 


1300539-00 

120,0 K 

,25 W 5,0 % 

CC 

1 

R 4 

j 15 

15 


1301327-00 

6 8,0 K 

,25 W 5,0 % 

CC 

1 

R13 

16 

16 


1301401-00 

750,0 

,25 w 5,0 % 

CC 

1 

R 3 

17 

lT 


1301422-00 

7,50 K 

,25 M 5,0 % 

CC 

1 

R5 

1H 

18 


1509338-00 

DEC 65 3 1B 

NPN 31OMa SI 40 90 

p 

2 

01.02 

1 9 

19 


1510705-00 

XA 05 

NPU 500Mw SI 60 50 

p 

t 

0 4 

■| 20' 

20 

.' . 

1510706-00 

XA 55 

pNp 500MW SI 60 50 

p 

1 

Q 3 

21 

21 


1916959-00 

POTQTRANSJSrOrt 


2 

E’ 1. E 4 

j 22 

22 


1912817-00 

LS37 NANO GATE-QUAD 2IN,p 

1 

E2 

2 3 

23 

' .... 

1913130-00 

DEC 1 4 A 9A RECEIVER,LIME,QUAD, 

1 

E3 

24 

24 


1113003-00 

IN 5282 

PIV = 55 1=500M DO35 


1 

D5 


'REVISION HISTORY 


lENGJ _ ECO 

{«--{ INIx 

MB 15413206 


ECO NUMBER 


• PNOOt 


• BASIC PART NO* 5413206 

’ i sec"Iu”“a zrr 

’j SECTIo”7"a"TatTon"~DE* 
1 [A] 00 

1 CB3 
1 CC 3 
1 CD] 

1 IE] . 

1 CF J 
I CHJ 
J CJJ 
1 [M 
1 CLJ 
1 CM] 

1 tM 


, {DRN t 


T, SHETRftWSKI {DATE: 


ICHK'd: 


{DES.ENG: 


1HESP# ENGi 


S H E T R A w S ^ I 


MORGENSTERn 


MORGEN'STERn 


1MFG.ENG.I T. CORCIARI 

1__ 

1 ASSEMBLY NUMBER! 
10-UA-S413206-0-0 


{DATE: 30-MAR-7R 

1 ~ ' 
J DATE: 30-MAR-7R 

*1 

! 0 A T E * 30-MAR-7R 

.1 _ 

1 

{DATE* 30-MAP-7H 
STOP DOCUMENT NDj 

i v r i u u 


1 TITLE 

t 


l 1 G j I j 

parts list 


adapter 


_1 SIZE(CODEi 

{ 1 1 
'78 { K 1 PL 1 

TTuMBERj { 


DOCUMENT NUMBER 
t NUMBER 


5413206-0-1 

TTle’TameT' 

13206C.PLS 


1 C 

’ I edTt" 


t I ___ _ 1 1 _ 1 

'“this dRawTng"and = 'specificat7o”s”heRein7 ARE the PROPERTY OF DIGITAL E«u7p”e"t c or?ohatTon“nd Shall nut b t“ rEPRO pU c i 
OR COPIED or USED in whole UR in PART as THE BASIS For the MANUFACTURE or SAdE of items WITHOUT WRITTEN PERMISSION* 

COPYRIGHT (C) 1980, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION " 











REVISIONS 


8 


6 


5 



FIRST USED ON 

VT103 
Tm - £ 20 M A 
ADAPTOR 
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PARTS LIST 


DRN. D. HEALY <\T, & 

DATE 6 NOV 80 "" 

CHK'D. ./) ^ K&-t,) 

date: PSii >*>/ 


DES. ENG. njux$ Ur-u^O 
DATE ■=> 7 r?/ 

RESP. ENg7>T TTtn^tp- 
DATE Q. 7 Ted? ^ f 



HIGHER DOC. 


DRAWING NO 


PART NO. 



DESCRIPTION 



MP-01098-00 PRINT SET VT1XX-CA 



"THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS, HEREIN, ARE THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT 
CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART ASTHE BASIS 
FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT* 198 \ DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 


TITLE 


VT1XX-CA SHIPPING LIST 


DRB 125A 


VT1XX-CA 


QUANTITY / VARIATION 


NOTES: 
























DRN - D. HEALY 

DATE 21 JAN 81 

DES. ENG. p. LORUSSO 

DATE 27 FEB 81 

MFG. ENG. a. JOHNS 

27 FEB 81 

CHK'D. D. HEALY 

DATE 27 FEB 81 

RESP. ENG. G. BOURQUE 
DATE 27 FEB 81 

1 ..h .... ~ 

NEXT HIGHER DOC. 
B-DD-VT101-0 



ART 


VT101 VIDEO TERM USERS GUIDE 

VT101 PROGRAMMING REFERENCE CARD 

LABEL, SET UP VT101 

TERM VIDEO W/115V PLUG 

TERM VIDEO W/230V PLUG 

TERM VIDEO W/120V PLUG 

TERM VIDEO(W/240V) NO PLUG 



CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS 
FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT© 1981 DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 

DRB I25A 


TITLE 

SHIPPING LIST 

ASSY. NO. 

NONE 

SIZE 

B 

CODE 

PL 

NUMBER 

VT101-0 

REV. 

B 


SECTION A OF a 



SHEET A1 

OF A1 

A A 4 •—t 


ML3 




























DRN. D. HEALY 
DATE 21-JAN-81 

CHK'D. D. HEALY 
DATE 27-FEB-81 



DRAWING NO. 


PARTS LIST 


DES. ENG.P. LORUSSO 
DATE 27-FEB-81 
RESP. ENG.G. BOURQUE 
DATE 2 7-FEB-8,1 _ 

PART NO. 


MFG. ENG. A. JOHNS 
27-FEB-81 

NEXT HIGHER DOC. 

B-DD-VT102-0 

DESCRIPTION 


QUANTITY / VARIATION 


NOTES: 


rtj CQ C CD U 

< c s s < 

I I I ! I 

<\) CN CN CM tN 

>q ta t& ts. si 

pH pH pH sH pH 

Eh Eh Eh Eh Eh 

> > > > > 


Q U Q 

CSS 
I I I 

CN CM <N 

ts. 


REFERENCE DESIGNATORS 


EK-VT102-UG VT102 VIDEO TERM USERS GUIDE 

EK-VT102-RC VT102 PROGRAMMING REFERENCE CARD 


11111 

11111 


111 

111 


4 

E-UA-VT102-0-0 

VT102-AA 

5 

E-UA-VT102-0-0 

VT102-AB 

6 

E-UA-VT10 2-0-0 

VT102-WA 

7 

E-UA-VT102-0-0 

VT102-WB 

8 


3618621-01 

9 

E-UA-VT102-0-0 

VT102-AC 

10 

E-UA-VT102-0-0 

VT102-AD 

11 

E-UA-VT102-0-0 

VT102-WC 

: 

12 

E-UA-VT102-0-0 

VT102-WD 


TERM VIDEO w/115V PLUG 

TERM VIDEO w/230V PLUG 

TERM VIDEO WORD PROCESSING 
W/115V CORD 

TERM VIDEO WORD PROCESSING 
W/230V CORD 

LABEL, SETUP VT102 

TERM VIDEO (100V) 

TERM VIDEO (250V) 

TERM VIDEO (100V) 

TERM VIDEO (250V) 


1 1 11 1 1 11 


— I f\J 

i ^-e 

O 

o j— —I I-- 

*»l> Si > sj ___r— 

"THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS, HEREIN, ARE THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT TITLE 
CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS 
FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT© |98l DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 


SHIPPING LIST VT 102 


ASSY. NO. 

NONE 

SECTION A 


SIZE CODE 


PL VT102-0 


OF A 


NUMBER 


SHEET Al 


c 

: AT 

ML3 


DRB 125A 





"THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS. HEREIN, ARE THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT 
CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS 
FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT ® 3 981 DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 


TITLE 


SHIPPING LIST VT131 


DRB 12SA 


VT131- 


VT131- 






























6 


5 



/TOR BOARD 
131-00 


LEGEND 



NUMBER 

VARIATION 

70/8 349-00 

WITHOUT EMITTER FOLLOWER 
WITH STD P4 CRT 

70/ 8349-01 

WITH EMITTER FOLLOWER 
WITH 5 TO P4 CR T 

70/ 834?-02 

WITHOUT EMITTER FOLLOWER 

With bonded P4c crt 

70/834 9-03 

WITHOUT EMITTER FOLLOWER 
WITH BONDED P4 CRT 

70/8 3 4 9-04 

WITH EMITTER FOLLOWER 
W/TH BONDED P.i CRT 

70/83 4?-OS 

WITH EMITTER FOLLOWER 
W/TH BON DEO PRO CRT 


CAUT ion: off sheet parts list exists, see 

K-PL- 70 I 8349 - 0 -DBP. 


QUANTITY * 
VARIATION 


I third AMGLX «»OJECnON 


CC *wt SCALE 
MATE J3 LAI 

SEE PARTS LIST 

FINm54 __l_V- 


CHicqS)^ 



ENG./i lA 

Jjil 

?7/V rt 

PRQa. EN4 


TTTtIST/ 

PKpE£ w -> 

' 1 ^ 
-F-U v -r-»- 

,J> f-b ft 

NEXT HiCi 

SER ASSY. 


B-DD- 

7018 3 

49-0 


4 SCALE NONE 



_ DESCRIPTION | DWGJPART NO. jlTEAl NO. 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES 

ANCLES A - I NONINALD'»MSN3iCN«A.LU5 US: -;5y^ g " 

40* 37 / I accuSRBVx^I ovi» I ow* | oven I j:'* 1 


Accu - Cw ^ Jo iw °ol 2 °rr 
umjt§<£ Icheckqnei iro 4? 

MZDIUM Q -NOT" 4.(33 ‘toir- -AQil__ 

^ROINCHSSV TtfcQ CD i.012 4.0U 4.02» t.04 4X. 


r" 120 400 

TO TO 

1— 40 0 C4 

t *C4 4.04 


FIRST USED ON 

VT 100 


MONITOR 


mm 


CRT DIRECT DRIVE 

ilZE IcGd4 NUmSSR at 

D AD 170 I 8349 - 0 -Q C 


3 















AUTOMATED 

BY PRTLST•3P < 44) 


PARTS 

LIST 

QUANTITY 

PER 

VARIATION 

SHEET A1 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


00 01 

02 

03 04 05 



1 

1 

D-AD-7017362-0-0 

7017362-00 

MONITOR 

P ♦ C * B ♦ ASSY 4 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

2 


D-AD-7017363-0-0 

7017363-00 

FLYBACK 

AND CHOKE ASSEMBLY 

1 

1 

1 

1 


11 

3 

3 

D-AD-7017364-0-0 

7017364-00 

CRT AND 

YOKE ASSY♦ 

. 1 

1 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

D-AD-7017364-0-0 

7017364-01 

CRT AND 

YOKE ASSEMBLY 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

5 

5 

D-AP-7017364-0-0 

7017364-02 

CRT AND 

YOKE ASSEMBLY 

- 

- 

i 

- 

- 

1 

6 

6 

D-AD-7017362-0-0 

7017362-01 

MONITOR 

PC BD♦ ASSY♦/EMITTER FOL 

- 

1 

- 

- 

1 

1 






































0-0-6 PI zioz via 

_taawnM_3000 32TS 


Jl. 


THta OAAWMQ AND SPECIFICATIONS. HEREIN. ARE THE 
PROPERTY OF DKJrTAL EQUIPMENT CORPORATION AND 
SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED PI *frtOLE 
OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE 
OF ITEMS WITHOUT WRITTBI PERMISSION. 

COPYRIGHT H *1 £, | 

1 DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 


-FI "I 


NUT- 


RUBBER 

WASHER 



VIEW A-A 


ITEM 

NO 


18 


JJ3. 


. W I RE T AB L E 


DESCRIPTION 


AWG 


.18 


18 


COLOR 


BLACK 


BLACK 


BROWN 

— 


BROWN 


BLUE 


BLUE 


GRN/YEL 


BROWN 


GRN/YEL 


GRN/YEL 


FROM 


TO 


CONN 


F2-1 


F2-2 


F2 - 3 


F2-4 


S2- 


J4-5 


S2-IB 


S2-2 


si -i a 


Pl-^r 


Fl-I 


G2 

G3 


WITH 


22 


15 


22 


22 


35 


SEE NOTE I 


J_4 

14 


CONN WITH 


FI -I 


SI-2 


SI-1 


Pl-N 


J4-3 


FI-2 


S2-IA 


35 


35 


35 


35 


15 


2LSEEN0TEI 


22 


S2-2B! 


J4- 4 


J4-2 


S2-2A 


Gl 


S1-23. 


J4 — I 
J4-6 


_22_ 

15 


J_5_ 

22 


14 


34 


20 _ 

20 


REMARKS 


5CX/25 


3.50i25 


5001.25 


1.501.25 


5.00125 


4.00r 25 


5.00r.25 


2.50 ± .25 


5.00-.25 


4.001.25 
4.001.25] 



LEGEND 

PART NUMBER 

VARIATION 

7017149-00 

II5 V-SEE SHEET 1 

7017149-01 

100 V-SEE SHEET 2 


SMOOTH 

NUT 


HEX NUT 


IS (QTY 4) 


LOCATING 
TAB REF 

VIEW B-B 

(WIRING SIDE) 


REF 



IQ REF 
PLASTIC THREADS 


NOTES’- 

I. STRIP .25 AND SOLDER . 

2 DELETED 

3. ONE NUT TO BE PLACED BEHIND PANEL TO 
ADJUST SWITCH PROTRUSION.SECOND NUT 
(SMOOTH NUT) ON FRONT TO RETAIN SWITCH 
IN POSITION. TORQUE VALUE NOT TO EXCEED 
20 IN-LBS. 

4. THIS LABEL IS OPTIONAL. IF USED QTY IS I. 


SECTION C-C 
scale:NONE 
SEE N0TE~3 



.382 

.312 


.6 REF 



1.84 

—— 


REF 


_Z 

u 

V 

is: 



r 

r 

R 






SEENOTE'3 

SMOOTH FACE NUT x. 
SUPPLIED WITH ITEM^28 


25 (QTY 2) 
24 (QTY 2) 



-SEE N0TE*4 
I REF 


DR 


dR 



VIEW D-D 


CAUTION OFF SHEET PARTS LIST EXISTS 
REFER TO K-PL-70I7I49-0-DBP 


THIS SHEET FOR VARIATION-00 ONLY 




AC INPUT BOX 
ASSY 


I llE£*£L 

D-AD-7017374-0-0 


DOCUMENT NUM8S* 

aca 

D 

COOK 

IA 

7017149-0-0 

-1 


701 7 145-0 















8 


5 



7 


6 


5 

































































AUTOMATED 

BY PRTLST.3L(37) 


PARTS 

LIST 

QUANTITY PER VARIATION 

LINE ITEM 

DOCUMENT NUMBER 

PART NUMBER 

DESCRIPTION 


CO 


1 

1 

C-XA-7G17824-0-0BU 

7017824-00 

WELDMENT,AC INPUT 

1 

2 

2 

A-PS-1217855-0-0 

1217855-03 

TERM P QUICK .235TAB FLAG 18-2 

1 

3 

3 


1217032-01 

*** THIS ITEM IS NOT USED **# 

- 

4 

4 

A-PS-1212893-0-0 

1212893-00 

FUSE HOLDER, 20A, 3000, PNL MNT 

1 

5 

5 

A-PS-90O9aSS-O-Q 

90099SG-01 

GROMMET r SNAP-IN ? 5/16 DIA 

1 

B 

6 

A-PS-12X2168-0-O 

1212188-05 

MATE-N-LOK 6P0S UNIM HSG,PIN OR 

1 

7 

7 

SEE NOTE 

9107786-11 

WIRE,STRND,18AWG UL1430 B 

25 

8 

8 

SEE NOTE 

910778G-GG 

WIREfSTRNDf18AWG UL1430 B 

9 

9 

9 

SEE NOTE 

9107410-54 

WIRE,STRND p18AWG,I PMC UL1429 

A/R 

10 

10 


900G5G5-01 

NUTfKEP W/WASH 10-32 

2 

11 

11 


9010193-00 

SCREW f HEX WASHER HD. TYPE 17, 8 


12 

12 


9010154-00 

NUTfKEP 8-32 X.302/ .312 

1 

13 

13 

A-PS-90098G4-0-0 

90099G4-00 

PLUNGER, 5/16 DIA 

1 

14 

14 

A-PS-9007930-0-0 

9007930-00 

TERM,RING #10STUD CRIMP 16-2 

3 

15 

15 

A-PS-1212169-0-0 

1212169-00 

MATE-N-LOK PIN 14-20AWG 

4 

IS 

IS 


3G12680-01 

THIS ITEM IS NOT USED *** 

- 

17 

17 

A-PS-X2X6901-0-0 

121G901-00 

sw, slide 2 pdt 5A 

1 

18 

18 


1218428-00 

RFI SUPPRESSION MULTISECTION 

1 

19 

19 


1217855-04 

THIS ITEM IS NOT USED #** 

- 

20 

20 

A-PS-1217519-0-0 

1217519-00 

MATE-N-LOK PIN UNIM 20-14AWG STR 


21 

21 

A-PS-9107253-0-0 

9107253-00 

TUBING,SHRINK 1/4 DIA.EXP UL 

A/R 

22 

22 

A-PS-1217000-0-0 

1217000-05 

TERM,QUICK -235TAB CRIMP 18-2 

G 

23 

23 


1217874-00 

THIS ITEM IS NOT USED *** 

- 

24 

24 


900G557-00 

NUTfKEP 4-40X 1/4 AF 


25 

25 


9006011-02 

SCREWfFLAT, PHIL, 4-40X 3/8 

2 

2G 

2S 


1217000-06 

TERM,QUICK -300TAB CRIMP 14-1 

5 

27 

27 


1217874-01 

CONN,POWER 3PIN RCPT 

1 

28 

28 


1218785-00 

SW,TOG 2P 15A ON/NONE/OFF 

1 

29 

29 


1217000-09 

TERMfGUICK .187TAB CRIMP 18-2 

1 

30 

30 

SEE NOTE 

3616513-00 

LABEL,SERIAL 

1 


SHEET A1 OF A2 


1 

! ENG 

REVISION HISTORY 

! ECO NUMBER 

! REM 

!BASIC PART 

i 

!SECTION A 

NO." 7017148 

OF A 

idrn: 

B. KOPPENAL 

i 

idate: 

i 

24-SEP-79 

i 

1 

i 

j 

1 D 

i 

f||; 

! I I G ! I ! T 

A 1 L 

i 



j__ 

i 




i 


ITITLE 

PARTS LIST 


! - 

! INITIAL 

! A 

.‘SECTION. VARIATION INDEX 

!CHK 'Ul 

D• HEALY 

idate: 

02-0CT-79 





! AJ 

!7017149-ML001 

! B 

! CA3 00 




i 


1 AC 

INPUT 

BOX ASSY, MT101 


I A J 

I7017374-ML001 

! C 

j 




j 






! GC 

!7017374-ML002 

ID 

! 

! LB1 

1 


IDES.ENG. 

: PAUL LORUSSO 

idate: 

27-FEB-81 







j 

1 LC1 




i 




DOCUMENT NUMBER 




i 

i 


IRESP.ENG 

.: G. BOURQUE 

i date: 

27-FEB-81 







i 

j 

I LD1 

i 




i 

i 


ISIZEI 

i i 

CODE! 

1 

NUMBER 

! REM 



i 

i 

! LEI 

i 


1MFG.ENG. 

: AL JOHNS 

idate: 

27-FEB-S1 

! K I 

i i 

PL ! 

1 

7017149-0-DBP 

j 

I D 

1 



I 

! IF1 


! ASSEMBLY 

number: 

I TOP DOCUMENT NUMBER." 

i 

FILE name: 

I 

{EDIT # 



« 

j 


!D-IA-7017149-0-0 

ID-AD- 

7017374-0-0 


1 

Z0891D.PLS 

I 29 


"THIS DRAWING AND SPECIFICATIONS HEREIN, ARE THE PROPERTY OF DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AND SHALL NOT BE REPRODUCED 
OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 

COPYRIGHT (C) 1982. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION " 


ML3 



























AUTOMATED BY PRTLST.3L < 37) 


PARTS 


LIST 


SHEET A2 OF A2 


LINE ITEM DOCUMENT NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION 


QUANTITY PER VARIATION 
00 


31 31 


3G12GB0-00 


DECAL, GROUND SIGN PER 3EG * 


32 NOTE: ITEM #? & 8 ARE IN INCHES (TOTAL INCHES). 

33 NOTE! ITEM #9 IS 10.50 IN. LONG (TOTAL INCHES). REFER TO D-IA-7017149-0-0 FOR INDIVIDUAL LENGTHS. 

34 NOTE: ITEM #30 (LABEL) IS OPTIONAL, IF USED QUANTITY WILL BE 1 


! ! 

; { 

! ; 

!TITLE 


J 

j 

!SIZE!CODE! 

DOCUMENT NUMBER 

! REV ! 

! D ! j 

j i 

i i 

[ ! G ! 

! ! 

i i 

I T ! A 

1 ; 

_i_j_ 

L ! 

j 

f 

AC INPUT BOX ASSY, VT101 

!SECTION A OF A 

! 

i 

j 

_i 

! ! 1 

! K ! PL ! 

i i J 

7017143-0-DBP 

j j 

! D ! 

i i 


M L 3 
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